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deutsch: Garantie 



english: Warranty 



franqais: Garantie 



italiano: Garanzia 



nederlands: Garantie 



espahol: Garantia 



Soehnle garantiert fur 5 Jahre ab Kauf- 
datum die kostenfreie Behebung von 
Mangeln aufgrund Material- oder Fabrika- 
tionsfehlern durch Reparatur oder 
Austausch. Bitte bei Kauf Garantieabschnitt 
vom Handler ausfullen und stempeln lassen. 
Im Garantiefall bitte Waage mit Garantie- 
abschnitt an Ihren Handler zuruckgeben. 

Dieses Gerat entspricht den Anforderungen 
nach 90/384/EWG, 73/23/EWG und ist 
funkentstort entsprechend der geltenden 
EG-Richtlinie 89/336/EWG. 

Hinweis: Unter extremen elektromagne- 
tischen Einflussen z.B. bei Betreiben eines 
Funkgerates in unmittelbarer Nahe des 
Gerates kann eine Beeinflussung des 
Anzeigewertes verursacht werden. Nach 
Ende des Storeinflusses ist das Produkt 
wieder bestimmungsgemaB benutzbar, 
ggfs. ist ein Wiedereinschalten erforderlich. 

Diese Waage ist mit einer intelligenten 
Nullstelleinrichtung nach Euro-Norm EN 
45501 ausgestattet. Dies kann in 
Ausnahmefallen dazu fuhren, dal3 bei sehr 
langsam zugefuhrten Schuttgutern die 
Anzeige auf Nullstellung verbleibt. 

Information: Alle unsere werkseitig mitge- 
lieferten Batterien sind schadstoffarm! 

Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie- 
Entsorgung: Batterien gehoren nicht in den 
Hausmull. Als Verbraucher sind Sie gesetz- 
lich verpflichtet, gebrauchte Batterien 
zuruckzugeben. Sie konnen Ihre alten 
Batterien bei den offentlichen Sammel- 
stellen in Ihrer Gemeinde oder uberall dort 
abgeben, wo Batterien der betreffenden 
Art verkauft werden. 



Hinweis: 

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoff- 
haltigen Batterien: 

Pb = Batterie enthalt Blei 

Cd = Batterie enthalt Cadmium 

Hg = Batterie enthalt Quecksilber 



Soehnle warrants for a period of 5 years 
from date of purchase that it will remedy 
any defects due to faulty material or work- 
manship free of charge by repair or replace- 
ment. When purchasing, please have the 
warranty coupon signed and stamped by 
the dealer. When making a guarantee claim, 
please return the weighing scales together 
with the guarantee card to your dealer. 

This device corresponds to requirements 
stipulated in 90/384/EEC, 73/23/EEC and 
features radio interference suppression in 
compliance with valid EC Regulation 
89/336/EEC 

Note: The displayed value may be adversely 
affected under extreme electromagnetic 
influences, e.g. when using a radio unit in 
the immediate vicinity of the device. Once 
the interference has been rectified, the 
product can once again be used for its 
intended purpose. The device may have to 
be switched on again. 

The scale has an intelligent zero setting 
according to European norm EN 45501. This 
may in some cases when bulk ingredients 
are poured very slowly cause the display to 
remain at zero. 

For your information: All batteries supplied 
by the manufacturer are low-polluting! 

Statutory instructions on battery disposal: 

Batteries must not be disposed of as house- 
hold waste. The law requires that you, as 
consumer, return the waste batteries either 
to public collection points in your town or 
village or to any outlet selling batteries of 
the same kind. 



Note: 

Batteries containing polluting substances 
are marked as follows: 

Pb = Battery contains lead sT^ 

Cd = Battery contains cadmium 

Hg = Battery contains mercury I— 



Soehnle garantit I'elimination gratuite des 
defauts provenant de vices de materiaux ou 
de fabrication par reparation ou echange 
pour une duree de 5 ans a compter de la 
date d'achat. Lors de I'achat, veuillez de- 
mander a votre revendeur de remplir le bon 
de garantie et d'y apposer son timbre. En 
cas de garantie, priere de retourner a votre 
revendeur la balance avec le bon de garan- 
tie. Un systeme de blocage permet la stabili- 
sation du poids durant les 30 secondes qui 
suivent la pesee dans la limite des tolerances 
admissibles. 

Cet appareil correspond aux exigences selon 
la norme 90/384/CEE, 73/23/CEE et est 
deparasite conformement a la directive de 
la CE 89/336/CEE en vigueur. 

Remarque: En presence d'influences electro- 
magnetiques extremes, par exemple en cas de 
fonctionnement d'un poste de radio a proxi- 
mite immediate de I'appareil, la valeur d'af- 
fichage risque d'etre influences Apres dis- 
parition de I'influence perturbatrice, le pro- 
duit peut de nouveau etre utilise conforme- 
ment a sa destination. Le cas echeant, il peut 
etre necessaire de le remettre en marche. 

Cette balance est equipee d'un dispositif 
intelligent de mise a zero selon la norme 
europeenne EN 45501. Ceci peut conduire 
dans les cas excepionnels a ce que lors d'un 
depot lent du produit a peser, I'affichage 
reste en position zero. 

Information: Toutes les piles livrees avec les 
balances par nos usines sont peu polluantes! 

Recommandation prescrite par la loi pour 
I'elimination des piles: Les piles ne doivent 
pas etre jetees aux ordures menageres. En 
tant que consommateur, vous etes legale- 
ment tenu d'assurer le retour des piles usa- 
gees. Vous pouvez remettre vos piles usa- 
gees aux points de collecte publics de votre 
commune ou a tout point de vente de piles 
similaires. 

Remarque: 

Vous trouverez les symboles suivants sur les 
piles contenant des substances toxiques: 

Pb = pile contenant du plomb 

Cd = pile contenant du cadmium 

Hg = pile contenant du mercure C— ® 



La Soehnle garantisce per 5 anni, a partire 
dalla data di acquisto, I'eliminazione gratui- 
ta dei difetti causati da errori di materiale 
o di fabbricazione riparando o sostituendo 
la bilancia. Preghiamo di far compilare e 
timbrare dal venditore il tagliando di garan- 
zia. Se doveste ricorrere alia garanzia, si 
prega ritornare la bilancia unita al tagliando 
di garanzia al vostro commerciante. 

Questo apparecchio corrisponde ai requisiti 
richiesti della norme 90/384/CEE, 73/23/CEE 
ed e protetto contro i radiodisturbi in con- 
formita alia vigente direttiva 89/336/CEE. 

Avvertenza: in presenza di forti interferenze 
elettromagnetiche, quali I'uso di un radio- 
trasmettitore nelle immediata vicinanze dell' 
apparecchio stesso, e possibile che il valore 
dell'indicatore venga influenzato. Una volta 
eliminato il disturbo, I'apparecchio e di nuo- 
vo utilizzabile alio scopo previsto, eventual- 
mente occorre riaccenderlo. 

Questa bilancia e dotata di un dispositivo 
intelligente secondo la norma europea 
EN 45501 per la messa a zero. In casi straor- 
dinari, ad es. quando si carica molto lenta- 
mente del materiale sfuso, tale dispositivo 
pud provocare che I'indicazione rimanga 
sullo zero. 

Informazione: Tutte le batterie fornite da 
noi non contengono sostanze dannose! 

Avvertenza obbligatoria per la legge sullo 
smaltimento delle batterie: Le batterie non 
devono essere gettate nel bidone dei rifiuti 
solidi urbani. Come consumatore, le leggi 
vigenti vi obbligano a riconsegnare le batte- 
rie consumate. Potete consegnare le vostre 
vecchie batterie presso gli appositi centri di 
raccolta pubblici del vostro comune oppure 
ovunque vengano vendute batterie del 
genere. 



Avvertenza: 

Le batterie che contengono sostanze danno- 
se sono contrassegnate con queste sigle: 

Pb = batteria contenente piombo £ 
Cd = batteria contenente cadmio 
Hg = batterie contenente mercurio 



Soehnle garandeert voor een periode van 
5 jaar vanaf de aankoopdatum gebreken die 
voortkomen uit materiaal- of fabricage- 
fouten kosteloos te zullen herstellen, hetzij 
door het uitvoeren van reparatiewerkzaam- 
heden, hetzij door vervanging van onder- 
delen. Gelieve bij de aankoop de garantie- 
coupon door de verkoper te laten invullen 
en afstempelen. Bij garantieclaim de weeg- 
schaal a. u. b. met de garantiecoupon naar 
uw handelaar terugsturen. 

Dit apparaat voldoet aan de eisen over- 
eenkomstig 90/384/CEE, 73/23/EEG en is 
ontstoord overeenkomstig de geldende 
EG-richtlijn 89/336/EEG. 

Opmerking: Onder extreme elektro-magne- 
tische invloeden, b.v. bij het gebruik van een 
mobilofoon in de direkte omgeving van het 
apparaat, kan de weergegeven waarde wor- 
den beTnvloed. Na beeindiging van de sto- 
rende invloed kan het product weer correct 
worden gebruikt, eventueel dient het op- 
nieuwte worden ingeschakeld. 

Deze weegschaal is uitgerust met een intelli- 
gente nulafsteller overeenkomstig Euro- 
norm EN 45501. Dit kan er in uitzonderlijke 
gevallen toe leiden dat de stand bij zeer 
langzaam toegevoerde stortgoederen op 
nul blijft staan. 

Informatie: Al onze af fabriek meegeleverde 
batterijen zijn niet schadelijk voor het milieu! 

Wettelijk voorgeschreven aanwijzing 
omtrent het bergen van batterijen: 

Batterijen horen niet in de vuilnisbak. Als 
consument bent u wettelijk verplicht om uw 
lege batterijen terug te geven. U kunt uw 
oude batterijen inleveren bij de openbare 
depots in uw gemeente of overal, waar bat- 
terijen van de betreffende soort worden 
verkocht. 



Opmerking: 

Deze tekens vindt u op batterijen, die 
schadelijke stoffen bevatten: 

Pb = de batterij bevat lood 
Cd = de batterij bevat cadmium 
Hg = de batterij bevat kwik \ — dT 



Durante 5 ahos a partir de la fecha de com- 
pra Soehnle se hace cargo de la subsanacion 
gratuita de todos los defectos que se pro- 
duzcan a consecuencia de fallos de material 
o fallos de produccion. Dicha subsanacion 
puede consistir en una reparacion o en un 
recambio. La Nota de Garantia debe ser fir- 
mada y sellada por el vendedor el dia de la 
compra. En caso de garantia, haga el favor 
de devolver la bascula junto con el cupon de 
garantia a su comerciante. 

Este aparato satisface los requerimientos de 
la directiva 90/384/CEE, 73/23/CEE y tiene 
supresion antiparasitaria segun la directiva 
CEE vigente 89/336/CEE. 

Nota: Bajo extremas influencias electro- 
magneticas, p. ej. durante el funcionamien- 
to de un radiotransmisor directamente cerca 
del aparato, puede originarse una alteracion 
en el valor indicado. Tras cesar la influencia 
perturbadora, se podra utilizar nuevamente 
el producto segun los fines previstos. En 
caso necesario, se tendra que reactivar el 
aparato. 

Esta bascula esta dotada de un dispositivo 
inteligente de puesta a cero segun norma 
europea EN 45501, lo que en casos excepcio- 
nales puede provocar que, alimentando 
productos a granel de forma muy lenta, la 
visualizacion permanezca en posicion cero. 

Informacion: jTodas las pilas suministra- 
das desde nuestra fabrica son poco conta- 
minantes! 

Obligacion legal de informacion sobre la 
eliminacion de pilas: Las pilas no deben 
tirarse a la basura domestica. Como usuario 
esta obligado por ley a devolver las pilas 
usadas. Puede entregar sus pilas usadas en 
los puntos de recogida oficiales de su muni- 
cipio o en todos los puntos de venta de 
pilas del tipo en cuestion. 



Nota: 

Estos simbolos se encuentran en pilas que 
contienen sustancias contaminantes: 

Pb = la pila contiene plomo 
Cd = la pila contiene cadmio 
Hg = la pila contiene mercurio 



portugues: Garantia 



svenska: Garanti 



dansk: Garanti 



suomi: Takuu 



magyar: Garancia 



po polsku: Gwarancja 



A Soehnle presta uma garantia de 5 anos a 
partir da data de compra para a eliminacao 
gratuita de avarias devido a defeitos de 
material ou de fabricacao por reparacao ou 
substituicao. Em caso de garantia por favor 
devolver a balanca juntamente com o certi- 
ficado de garantia ao seu vendedor. 

Este aparelho corresponde as prescribes, 
em conformidade com a directiva 
90/384/CEE, 73/23/CEE e e desparasitado, 
de acordo com a directiva da CE 89/336/CEE 
em vigor. 

Observacao: Sofrendo influencias electro- 
magneticas extremas, p. ex., oriundas de urn 
transmissor de radio de proximidade imedia- 
ta, pode ocorrer uma indicacao falha do 
valor apresentado. Terminadas as influen- 
cias, o produto volta a operar correctamen- 
te. Eventualmente deve ser religado. 

Esta balanca vem dotada de urn sistema 
inteligente de ajuste a zero, de acordo com 
a norma comunitaria EN 45501. Em casos 
excepcionais, p. ex. quando materiais a gra- 
nel forem colocados muito devagar, a indi- 
cacao e capaz de ficar sobre o ponto zero. 

Informacao: Todas as pilhas fornecidas pela 
fabrica contem poucas substancias nocivas! 

Indicacao prescrita pela lei quanto a recicla- 
gem das pilhas: As pilhas nao devem ser 
deitadas no lixo domestico. Sendo consumi- 
dor, voce esta obrigado pela lei de devolver 
as pilhas usadas. Pode devolver as suas pi- 
lhas usadas nos postos de recolha publicos 
no seu municipio ou nos locais onde sao 
vendidas as pilhas deste tipo. 



Indicacao: 

Voce encontra os simbolos seguintes nas 
pilhas contendo substancias nocivas: 

Pb = a pilha contem chumbo 
Cd = a pilha contem cadmio 
Hg = a pilha contem mercurio V-tf 



Soehnle garanterar att kostnadsfritt avhjal- 
pa alia brister pa grund av material- eller 
tillverkningsfel genom reparation eller 
utbyte under 5 ars tid efter inkopsdatum. 
Garanti-beviset skall fyllas i och stamplas av 
forsaljaren. Lamna tillbaka vagen till din 
aterforsaljare tillsammans med garantise- 
deln om du behoverta garantin i ansprak. 

Denna apparat motsvarar kraven enligt 
90/384/EWG, 73/23/EWG och ar avstord for 
radiovagor i enlighet med gallande 
EG-direktiv 89/336/EWG. 

Anmarkning: Under extrem paverkan av 
elektromagnetism t.ex. om en radioan- 
laggning anvands i omedelbar narhet av 
apparaten kan matarens utslag paverkas. 
Efter det att storningskallan undanrojts kan 
produkten ater anvandas enligt forekrifter- 
na, i forekommande fall kan den behova 
slas pa pa nytt. 

Denna vag ar utrustad med en intelligent 
nollstallningsanordning enligt Euro-normen 
EN 45501. Detta kan i undantagsfall leda till 
att matvardet stannar pa noil vid massgods 
som tillfors vagen mycket langsamt. 

Information: Alia batterier som medfdljer 
vid leverans fran fabriken har laga halter av 
miljofarliga airmen! 

Anvisning enligt miljoskyddslagen for 
omhandertagande av batterier: Batterier 
far inte kastas bland hushallssoporna. Som 
konsument ar du enligt lag skyldig att 
aterlamna anvanda batterier. Gamla batte- 
rier kan lamnas pa offentliga insamlings- 
stallen i din kommun eller i butiker som 
saljer batterier. 



Observera: 

Miljofarliga batterier ar markta pa 
foljande satt: 

Pb = batteriet innehaller bly 

Cd = batteriet innehaller kadmium 

Hg = batteriet innehaller kvicksilver ' 



Soehnle garanterer i en periode pa 5 ar 
fra kobsdatoen gratis at afhjaelpe mangier, 
der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. 
Afhjaelpningen sker i form af reparation 
eller ombytning. Ved kobet bedes De lade 
garantibeviset udfylde og afstemple af for- 
handleren. Hvis der skal ydes garanti, bedes 
De returnere vaegten til forhandleren sam- 
men med garantikuponen. 

Dette apparat opfylder kravene jf. 
9O/384/E0F, 73/23/E0F og er stojdaempet i 
henhold til gaeldende EF-direktiv 
89/336/E0F. 

OBS.! Ekstrem elektromagnetisk interferens 
kan fore til, at indikatorvaerdien pavirkes. 
Det kan f.eks. vaere tilfaeldet, nar en radio 
opstilles i apparatets umiddelbare naerhed. 
Efter interferensens ophor kan apparatet 
atter benyttes til det egentlige formal, evt. 
skal der dog taendes for det igen. 

Denne vaegt er udstyret med en intelligent 
nulindstillingsanordning infolge euronorm 
EN 45501. Det kan i undtagelsestilfaelde 
bevirke, at displayet bliver staende pa nul, 
hvis styrtegods tilfores meget langsomt. 

Information: Alle batterier, som vi leverer 
fra fabrik, er miljovenlige! 

Lovbestemt oplysningspligt om bortskaffel- 
se af batterier: Batterier ma ikke bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaf- 
fald. Som forbruger skal man i henhold til 
loven tilbagelevere brugte batterier. De kan 
aflevere Deres brugte batterier pa den naer- 
meste genbrugsstation i Deres kommune 
eller i en butik, hvor der saelges batterier af 
den pagaeldende type. 



Bemaerk: 

Miljofarlige batterier er maerket pa 
folgende made: 

Pb = batteriet indeholder bly 

Cd = batteriet indeholder kadmium 

Hg = batteriet indeholder kviksolv 



Soehnle takaa, etta materiaali- tai valmistus- 
virheista johtuvat viat korjataan 5 vuoden 
ajan ostopaivasta lukien veloituksetta tai 
laite vaihdetaan uuteen. Huolehdi siita, etta 
myyntiliike tayttaa ja leimaa takuukortin 
oston yhteydessa. Palauta vaaka takuuta- 
pauksen sattuessa yhdessa takuulipukkeen 
kanssa myyjalle. 

Laite on direktiivien 90/384/ETY ja 
73/23/ETY seka voimassa olevan hairion- 
poistoa koskevan EU-direktiivin 
89/336/ETY mukainen. 

Huomautus: Aarimmainen elektromagneet- 
tinen hairinta voi vaikuttaa nayttoluke- 
maan, esim. kaytettaessa radiolaitetta lait- 
teen valittomassa laheisyydessa. Hairion 
poistuttua laite on jalleen vaatimusten 
mukaisesti kayttovalmis, joissain tapauksissa 
se on kaynnistettava uudelleen. 

Tama vaaka toimii EU-normin (EN 45501) 
mukaisen itsesaatyvan nollauslukeman 
naytolla. Poikkeustilanteessa tasta syysta 
lastatessa erittain hitaasti irtolastia vaa'alle 
sen lukema voi jaada nollapisteelle. 

Huomautus: Kaikki tehtaaltamme toimi- 
tettavat paristot sisaltavat vain vahan 
haitallisia aineita! 

Paristojen havittaminen: Paristoja ei saa lait- 
taa tavallisen kotitalousjatteen sekaan. 
Kuluttajana olet lain mukaan velvoitettu 
palauttamaan kaytetyt paristot. Voit vieda 
vanhat paristot kunnallisiin kerayspisteisiin 
tai palauttaa ne liikkeeseen, jossa myydaan 
vastaanvanlaisia paristoja. 



Ohje: 

Seuraavat merkinnat loytyvat paristoista, 
jotka sisaltavat haitallisia aineita. 

Pb = paristo sisaltaa lyijya 
Cd = paristo sisaltaa kadmiumia 
Hg = paristo sisaltaa elohopeaa 



A Soehnle ceg a vasarlastol szamrtott 5 evig 
garanciat nyujt az anyag- vagy gyartasi hibak 
kovetkezteben fellepo mukodesi zavarok 
javi'tas vagy csere utjan torteno ten'tesmentes 
elhan'tasara. Vasarlasnal szi'veskedjek a 
garancia-szelvenyt az eladoval kitoltetni es 
lebelyegeztetni. Jotallasi igeny eseten kerjuk, 
hogy a merleget a garanciaszelvennyel egyutt 
vigye vissza a kereskedojehez. 

A kesziilek megfelel a 90/384/EWG, 
73/23/EWG kovetelmenyeinek, es az ervenyes 
89/336/EWG szamu EK-iranyelvnek meg- 
feleloen radiozavarmentesitett. 

Figyelem! Rendi'vul eros elektromagneses terek 
- pi. radiokeszulek - hasznalata a keszulek 
kozvetlen kozeleben befolyasolhatjak a kijelzett 
erteket. A zavaro hatas megszunte utan a ter- 
mek ismet rendeltetesszeruen hasznalhato, 
esetleg annak ujboli bekapcsolasa szukseges. 

Ez a merleg EN 45501 sz. Euro-szabvany szerinti 
intelligens mullara allito berendezessel rendel- 
kezik. Ez kiveteles esetekben azt eredmenyez- 
heti, hogy nagyon lassan adagolt omlesztett 
anyagoknal a kijelzo nulla helyzetben marad. 

Tajekoztatas: Valamennyi, a keszulekhez 
gyarilag mellekelt elemunk igen keves karos 
anyagot tartalmaz! 

Torveny altal eloi'rt f igyelmeztetes a hasznalt 
elemek eltavoh'tasaval kapcsolatban: Az ele- 
mek nem tartoznak a haztartasi szemetbe. 
A torveny mint felhasznalot, Ont is kotelezi a 
hasznalt elemek beszolgaltatasara. Hasznalt 
elemeit leadhatja a sajat lakokorzeteben talal- 
hato nyilvanos gyujtohelyeken, vagy barhol, 
ahol hasonlo jellegu elemeket arulnak. 



Utbaigazi'tas: 

A karos anyagokat tartalmazo elemeken az 
alabbi megkulonbozteto jelzesek talalhatok^ 

Pb = olmot tartalmazo elem 
Cd = kadmiumot tartalmazo elem 
Hg = higanyt tartalmazo elem I — <^ 



Soehnle gwarantuje bezptatne usuwanie usterek 
powstalych w wyniku wad materialowych ba_dz 
produkcyjnych w drodze naprawy lub wymiany 
przez okres 5 lat od daty zakupu urza_dzenia. 
Przy zakupie prosimy zadbac o wypelnienie i 
podstemplowanie przez sprzedawce. odcinka 
gwarancyjnego. W przypadku wysta.pienia 
usterek w okresie gwarancji prosimy przeslac 
wage, wraz z odcinkiem gwarancyjnym do punk- 
tu sprzedazy, w ktorym zostala ona nabyta. 

Przyrza.d odpowiada wymaganiom 
90/384/EWG, 73/23/EWG. Zaklocenia w nim 
zostafy wyeliminowane wedfug aktualnych 
wytycznych Wspolnoty Europejskiej 
89/336/EWG. 

Uwaga: W wypadkach ekstremalnych wptywow 
elektromagnetycznych, np. przy uzyciu urza.d- 
zen radiotelefonicznych w poblizu urza.dzenia, 
wartosc wskazana moze ulec zmianie. Po 
wyeliminowaniu zaktocen produkt znow mozna 
uzyc zgodnie z przeznaczeniem, ewentualnie w 
razie potrzeby przyrza.d ponownie wta_czyc. 

Waga wyposazona jest w inteligentne urza_dze- 
nie punktu zerowego wedlug normy europejs- 
kiej EN 45501. Urza_dzenie to moze w wyjatko- 
wych przypadkach spowodowac, ze przy powo- 
li doprowadzanych sypkich materiatach 
wskazanie pozostaje w potozeniu zerowym. 

Informacja: Wszystkie instalowane przez nas 
fabrycznie baterie sa. ubogie w substancje 
szkodliwe! 

Ustawowy obowia.zek informowania o sposo- 
bach usuwania zuzytych baterii: Baterie nie sa. 
przeznaczone do wyrzucania razem z odpada- 
mi domowymi. Uzytkownik baterii jest prawnie 
zobowia_zany do ich zwrotu. Zuzyte baterie 
mozna zwracac w publicznych gminnych 
punktach zbiorki lub wsz^dzie tarn, gdzie pro- 
wadzona jest sprzedaz baterii danego rodzaju. 

Wskazowka: 

Na bateriach zawieraja.cych substancje szkodli- 
we znajduja. sie. nastQpuja.ce oznakowania^ 

Pb = bateria zawieraja.ca. otow 
Cd = bateria zawieraja.ca kadm 
Hg = bateria zawieraja.ca rt^c 



cesky: Zaruka 



romane§te: Garanfie 



6b/irapcKn: V apaHmin 



slovensky: Zaruka 



no pyccKOM n3biKy: 

r apaHTMMHbie o6n3aTejibCTBa 



turkge: Garanti 



Soehnle zarucuje po dobu 5 let od data pro- 
deje, bezplatne odstraneni nedostatku zpuso- 
benych chybami materialu nebo vyrobni'mi 
chybami a to formou opravy nebo vymeny. 
Pfi koupi si prosi'm nechejte obchodni'kem 
vyplnit a orazi'tkovat zarucni ustrizek. 
V zarucni'm pn'pade predejte prosi'm vahu se 
zarucni'm ustn'zkem Vasemu obchodnikovi. 

Tento pnstroj splhuje pozadavky podle 
90/384/EWG, 73/23/EWG a je odrusen podle 
platne smernice ES 89/336/EWG. 

Upozornem: Pusobeni'm extremne silnych 
magnetickych poll', napn'klad pfi provozu 
vysi'lacky v bezprostredni bh'zkosti pn'stroje, 
muze dojit k ovlivneni vykazovanych hodnot. 
Prestane-li magneticke pole pusobit, zanika 
rusivy vliv a pnstroj Ize opet pouzi'vat aniz by 
jeho pfesnost byla jakymkoliv zpusobem ovliv- 
nena. V nekterych pn'padech je nutne pnstroj 
vypnout a opet zapnout. 

Tato vaha je vybavena inteligentni'm zan'zeni'm 
nastaveni nulove polohy podle evro-normy EN 
45501. Toto muze ve vyjimecnych pn'padech 
vest k tomu, ze pfi velice pomalu pfidavane 
sypke surovine zustane ukazatel stat v nulove 
poloze. 

Informace: Vsechny baterie soucasne dodava- 
ne nasi'm zavodem maji m'zky obsah skodlivin! 

Zakonne upozornem' k likvidaci baterii: Baterie 
nepatn do domovni'ho odpadu. Podle zakona 
jste jako spotfebitel povinen pouzite baterie 
vracet zpet. Pouzite baterie muzete odevzdat 
ve vefejnych sbernach ve Vasi obci nebo 
vsude tarn, kde jsou baterie stejneho druhu 
prodavany. 



Upozornem': 

Tuto znacku naleznete na bateriich obsahuji'ci'ch 
skodlive latky: 

Pb = baterie obsahuje olovo 
Cd = baterie obsahuje kadmium 
Hg = baterie obsahuje rtuf 



Soehnle garanteaza pentru o durata de 
5 ani de la data cumpararii Tnlaturarea gra- 
tuita a insuficien^elor de func^iune, cauzate 
prin defecte de material sau de fabricate, 
prin repara^ie sau prin Tnlocuire cu un can- 
tar nou. Va rugam sa lasa^i comerciantul sa 
completeze §i sa §tampileze cuponul de 
garantie in momentul cumpararii. In caz de 
garanfie restitui^i cantarul Tmpreuna cu 
cuponul de garantie magazinului de unde 
a^i cumparat cantarul. 

Acest aparat corespunde cerin^elor conform 
90/384/CEE, 73/23/CEE si are antiparazitare 
potrivit directivei CE 89/336/CEE. 

Indicatie: Sub influence electromagnetice 
extreme, de exemplu ?n cazul folosirii unui 
aparat de radiomisie sau radioreceptie in 
imediata apropiere a aparatului, se poate 
produce o influence a valorii indicate. 
Dupa disparr£ia influen^ei perturbatoare, 
produsul poate fi din nou utilizat conform 
indicatiilor de uz, eventual este necesara 
reconectarea acestuia. 

Cantarul este dotat cu un dispozitiv inteli- 
gent de reglare a balan^ei la pozi^ia zero, 
conform normei europene EN 45501. Acest 
lucru poate conduce in cazuri exceptional 
la faptul ca in cazul depunerii foarte Tncete 
a bunurilor pe cantar, indicatorul sa stagne- 
ze pe pozi^ia zero. 

Informatie: Toate baterii le noastre ata§ate 
livrarii din mtreprindere sunt sarace Tn sub- 
stante nocive! 

Obligatia legala de specificare a Tnlaturarii 
bateriilor: Bateriile nu se arunca la gunoiul 
menajer. Fiind consumator, sunteti obligat 
prin lege sa Tnapoiati bateriile folosite. 
Bateriile vechi pot fi predate la punctele 
de colectare publice din comuna dumnea- 
voastra sau Tn orice loc de desfacere a bate- 
riilor de tipul respectiv. 



Indicatie: 

Aceste semne se gasesc pe bateriile care 
contin substante nocive: 

Pb = bateria contine plumb 
Cd = bateria confine cadmiu 
Hg = bateria confine mercur 



Soehnle ra pa htm pa 3a cpoK ot 5 roflMHM ot 
flaTaTa Ha 3aKynyBaHe 6e3nnaTHO OTcrpaHHBaHe 
Ha noBpeflu Bb3 ocHOBa Ha MaTepnariHn nnn 

npOH3BOflCTBeHH flecjDeKTu, npe3 peMOHT HJ1H 

3aMAHa. Monfl, npi/i 3aKynyBaHe npefldaBeTe Ha 
TbproBeua rapaHunoHHaia Kapia, koato tom 
Tpq6Ba fla nonbJiHn n noflnenaTa. npn noBpefla 
b rapaHunoHHUA cpoK, mojia, BbpHeTe Be3Haia 
o6paTHO Ha npoflaBana 3aeflHO c rapaHunoHHaia 
Kapia. 

To3H ypeA OTroBapa Ha M3MCKBaHMSiTa Ha 
90/384/EWG, 73/23/EWG m e o6e3onaceH 
npoTMB pafli/iocMymem/ifl ctmacHO Ba/iMflHa- 
Ta AnpeKTMBa 89/336/EWG Ha EBponewcKMJi 

CbK>3. 

3a6e/ie>KKa: rioKa3aHneTO Ha ypefla Moxe fla ce 
noB/inae ot ch/ihh eneicrpoMarHHTHH Bb3fleMCT- 
BUfl, HanpuMep n3non3BaHeTO Ha HaMMpaiflM ce b 
HenocpeflCTBeHa 6jim30ct paflnoypeflM. C/iefl ot- 
CTpaHABaHe Ha CMymeHneTO, ypeflbT Moxe otho- 
bo fla ce n3non3Ba cbrnacHO yKa3aHi/mTa. npn 
Heo6xoflMMOCT ypeflbT fla ce bktiiohm othobo. 

Ta3n Be3Ha e CHa6fleHa cbc nHTennreHTHa 
Harnaca Ha HyneBaTa TOHKa CbrnacHO eBpoHopivia 
EN 45501. BbB oco6eHH cnynaM aBTOMaTi/HHaTa 
peryjinpoBKa Moxe fla boam ao TOBa, ne hh- 
AMKauMflTa Ha Be3HaTa He pearupa npn mhord 
6aBHO HacunBaHe Ha TOBapa. 

l/lHCjDOpMaUI/lfl: BCMHKM 6aTepMM, flOCTaBeHM 

ot npon3BOflMTena c Be3HaTa, ca c hmcko 
ctflbp>KaHne Ha BpeflHH BemecTBa! 

3aflbn>KMTeriHO yKa3aHiie no 3ai<OH 3a 
i/i3XB-bp/iHHe Ha 6aTepnnTe: BaTepMMTe He 
Tpa6Ba fla ce M3XBbpnflT b 6oicnyKa ot flOMa- 
kuhctboto. KaTO noTpe6nTe/i CTe 3aflbnxeHn no 
3aKOH, fla BbpHeTe n3TOifleHHTe 6aTepnn. Bue 
6nxTe MornM fla rn npeflafleTe Ha o6iflecTBeHHTe 
MecTa 3a cb6npaHe b pa^OHa, b komto xnBeeTe 
n/in HaBCAKbfle, KbfleTO ce npoflaBaT 6aTepnn ot 
flonynocoHeHMfl bma. 



YKa3aHiie: 

BaTepMMTe cbAbpxaiflM BpeAHM BeiflecTBa ca 
o6o3HaneHM no cneAHMA HanMH: 

Pb = 6aTepMATa cbAbpxa otiobo 
Cd = 6aTepMATa CbAbpxa k3ammm 
Hg = 6aTepMflTa CbAbpxa xmb3k 



Soehnle zarucuje po dobu 5 rokov od datumu 
predaja bezplatne odstranenie nedostatkov 
sposobenych chybami materialu alebo vyrobny- 
mi chybami a to formou opravy alebo vymeny. 
Pri kupe si, prosi'm, nechajte obchodni'kom 
vyplnit a opeciatkovaf zarucny ustrizok. 
V zarucnom pn'pade predajte prosi'm vahu so 
zarucnym ustrizkom Vasmu obchodnikovi. 

Tento pnstroj vyhovuje poziadavkam dl'a 
predpisov c. 90/384/EWG, 73/23/EWG 
(Europske hospodarske spolocenstvo) a je 
odruseny dl'a platnych smernk EG (Europske 
spolocenstvo) c. 89/336/EWG. 

Pokyn: Pri extremnych elektromagnetickych 
vplyvoch, napr. pri prevadzke radioveho pn'stro- 
ja moze byt v bezprostrednej bh'zkosti pn'stroia, 
sposobene ovplyvnenie ukazovacej hodnoty na 
stupnici. Po ukonceni rusiveho vplyvu je pnstroj 
znovu pouzitelny dl'a povodneho urcenia, pri- 
padne je potrebne znovuzapnutie. 

Tato vaha je vybavena inteligentnym zariade- 
nim nastavenia nulovej polohy podl'a euro- 
normy EN 45501. Toto moze vo vynimocnych 
pn'padoch viest k tomu, ze pri vel'mi pomaly 
pridavanej sypanine zostane ukazotavtel' stat 
v nulovej polohe. 

Informacia: Vsetky baterie sucasne dodavane 
nasi'm zavodom maju m'zky obsah skodlivin! 

Zakonne upozornenie pre likvidaciu baterii: 

Baterie nepatria do domovneho odpadu. Podl'a 
zakona ste ako spotrebitel' povinny pouzite 
baterie vratif spat. Pouzite baterie mozete odo- 
vzdat vo verejnych zberniach vo Vasej obci 
alebo vsade tarn, kde su baterie rovnakeho 
druhu predavane. 



V-6 



Upozornenie: 

Tuto znacku najdete na bateriach obsahujucich 
skodlive latky: 

Pb = bateria obsahuje olovo ^T~" £ 

Cd = bateria obsahuje kadmium 
Hg = baterie obsahuje ortuf 



^7 



Soehnle rapaHTMpyeT b TeneHMe 5 neT co aha 
noKynKM 6ecnnaTHoe ycTpaHeHMe HeMcnpaBHOC- 
TeM, o6ycnoBneHHbix HeKanecTBeHHbiM MaTepMa- 
jiom mjim olum6kom npM M3roTOBJieHMM, no- 
cpeACTBOM peMOHTa mjim 3aivieHbi. npM noKynKe 
npocMTe npoAaBua, HTo6bi oh 3anojiHMn rapaH- 
tmmhhm TanoH m nocTaBMJi Ha He'M nenaTb. B c/iy- 
nae B03HMKHOBeHMA HeMcnpaBHOCTM b rapaHTMM- 
HbiM nepMOA CAaMTe Becbi BMecre c rapaHTMMHbiM 
TanoHOM b ToproByio opraHM3auMio, npoAaBiuyio 
BaM npM6op. 

flaHHbm AOMaiuHMM npn6op OTBenaeT 
Tpe6oBaHM$iM CTaHflapTa 90/384/EWG, 
73/23/EWG m MMeeT noMexo3amnmeHHOCTb 
comacHO npeflnncaHnyiM flewcTByiomeM 
AMpeKTMBbi EC 89/338/EWG. 

YKa3aHne: 3KCTpeMa/ibHO CMJibHoe aneicrpo- 
MamMTHoe M3JiyneHMe, MCxoAfliflee, HanpMMep, 
ot pa3MeifleHHOM b HenocpeACTBeHHOM 6tim30ctm 
ot BecoB pa6oTaioifleM paAMoannapaTypbi, MOxeT 
HeraTMBHO noBJiMATb Ha noKa3aHMA npM6opa. 
riooie ycTpaHeHMA B03AeMCTBMfl npM6op moxho 
Aa/ibwe Mcnojib30BaTb no Ha3HaneHMio. B HeKO- 
Topbix cnynaax ero HyxHO CHanana BbiK/iiOHMTb, 
a 3aTeM CHOBa BK/nowb. 

3tm Becbi ocHaifleHbi MHTejuieKTyanbHbiM 

yCTpOMCTBOM f\I\K yCTaHOBKM HyneBOM OTMeTKM 

cornacHO eBpocTaHAapTy EN 45501. B mcktiio- 
HMTe/ibHbix cnynaflx bto MOxeT npMBecTM k TOMy, 
hto npM oneHb MeATieHHOM noAane CbinyHMX 
MaTepMa/iOB MHAMKauMA ocTaeTCA b Hy/ieBOM 
nonoxeHMM. 

MHcjDopMaumi: Bee Hamii 6aTapen, nocTa- 
BneHHbie c 3aBOfla b KOMnneKTe, coflep>KaT 
Ma/ioe KOJii/inecTBO BpeflHbix BemecTB! 

06d3aTejibHoe no 3aKOHy yKa3aHne 06 
ycTpaHeHMH b oTxoflbi 6aTapew: BaTapeM He 
cneAyeT 6pocaTb b AOMaiuHMe OTxoflbi. no 
3aKOHy, b KanecTBe noTpe6MTenq, Bbi o6fl3aHbi 
Mcnonb30 BaHHbie 6aTapeM B03BpaiflaTb Ha3aA. 
Bbi MoxeTe BaniM CTapbie 6aTapeM CAaTb b 
o6iflecTBeHHbix nyHKTax c6opa BaiueM o6iflMHbi 
mjim Be3Ae TaM, rAe npoAaiOTca 6aTapeM coot- 
BeTCTByioiflero TMna. 



YKa3aHne: 

3tm 3H3km Bbi HaMAeTe Ha 6aTapeax coAepxaLUMx 
BpeAHbie BeiflecTBa: 

Pb = 6aTapea coAepxMT CBMHeu 

Cd = 6aTapea coAepxMT k3ammm J^^L 

Hg = 6aTapea coAepxMT pTyTb I— <6 



Soehnle, satin alindigi tarihten itbaren 5 yil 
ignde, terazinin malzeme veya imalat hata- 
larmdan kaynaklanan kusurlarmi ucretsiz 
olarak tamir veya yenisiyle degistirmek sure- 
tiyle giderme garantisi vermektedir. Lutfen 
garanti kuponunu, cihazi satin aldigmiz 
muesseseye doldurtunuz ve damgalatmiz. 
Garanti hizmeti gerektiren bir durum mey- 
dana geldiginde, teraziyi lutfen garanti 
kuponu ile birlikte satin aldigmiz yere gotii- 
runuz. 

Bu terazi, 90/384/EWG, 73/23/EWG sartna- 
mesine uygundur ve yururlukte bulunan 
89/336/EWG sayili Avrupa Toplulugu oner- 
geleri uyarinca parazit izolasyonludur. 

Terazinin cok yakmida ahci-verici gibi asjri 
elektro-manyetik etki yapan cihazlar bulun- 
dugunda, gosterge degerleri bundan etki- 
lenebilir. Elektromanyetik etki ortadan 
kalktigmda, terazi tekrar normal calisjr veya 
a^ihp kapatilmasi gerekebilir. 

Bu terazi Euro-Norm EN 45501 'e uygun 
akilli sifirlama tertibati ile techiz edilmistir. 
istisnai durumlarda cok yavas, sevk edilen 
dokme malzemelerde gosterge sifir pozisyo- 
nunda kalabilir. 

Bilgi: Cihaz ile birlikte teslim edilen turn pil- 
ler, az zararh madde ihtiva eden turdendir! 

Pillerin giderilmesi ile ilgili kanuni bilgi 
verme yukumlulugu: Pilleri normal cope 
atmayiniz. Tuketici olarak kanunen, eskimis, 
olan pilleri geri vermek zorundasiniz. 
Bo§almi§ olan eski pillerinizi yetkili bele- 
diyenizin umumi pil toplama merkezlerine 
veya ilgili turden pil satilan her yere geri 
verebilirsiniz. 



Not: 

Zararh madde ihtiva eden pillerin uzerinde 
§u i§aretler vardir: 

Pb = Pil kur§un ihtiva eder ^Sy^ 

Cd = Pil kadmiyum ihtiva eder 

Hg = Pil civa ihtiva eder I — <6 
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